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TRAVAUX PUBLIÉS 


Traité des désinfectants et de la désinfection, un volume in-8” de 800 pages, avec 27 figures. 
,p ar i s . _ Masson, 1882.) — L’Académie des Sciehces a décerné à. cet ouvrage, en 
1883, le prix Monthyon de Médecine et de Chirurgie de 2.500 francs.) 

Traité des Maladies infectieuses, de Griesihger. Traduction française; 2* édition, avec notes 
complémentaires. U,ri volume in-8° de 142 pages. (Paris. — Baillière. 1877.) 

Hygiène de la profession militaire, in Traité d'hygiène publique et privée, de Michel-Lévy ; 

Recherches expérimentales sur l’insolation et les accidents produits par la chaleur. 

(.Archives généra'es de Médecine, février 1870.) 

Du mécanisme de la mort par la chaleur. ( Archives générales de Médecine, décembre 1871 
et février 1872.) 

Article Marais, du Dictionnaire encyclopédique des Sciences médicales, t. IV, p. 054 à 754. 

Article Désinfectants, du Dictionnaire encyclopédique. d( s Sciences médicales, t. IV. p. 399 à 406. 

Article Colonisation, du Dictionnaire encyclopédique des Sciences médicales, t. IV. p. 165 à 205. 

Article Salines et Sauniers, du Dictionnaire encyclopédique des Sciences médicales. 

Article Rouissage, du Dictionnaire encyclopédique des Sciences médicales. 

Le rouissage manufacturier au point de vue de l’hygiène (Rapport au Congrès interna¬ 
tional d’hygiène de .Turin, en 1880). 

De la désinfection par l’air chaud (Annales d’Hygiène, 1877). 

De la désinfection par les poussières sèches (Revue d'Hygiéne 1879). 

Des appareils à désinfection applicables aux hôpitaux et aux lazarets (Revue d’Hygiéne, 1879). 

Expériences 1 sur les étuves è désinfection des hôpitaux de Paris (Rerue d’Hygiéne, 1883 
et 1881). 

De l’isolement des maladies contagieuses dans les hôpitaux généraux et spéciaux (Rap¬ 
port au Congrès.international.d’hygiène de Paris; en collaboration avec M. Fauvel; 
Paris, 1879; grand in-8° de 72 pages). 

Les hôpitaux de contagieux, à Paris (Gazette hebdomadaire, 1887). 

Le lait des vaches phtisiques peut-il transmettre iatuberculose (Annale» d’0pp««c,aolH1878). 

Le danger du lait des vaches phtisiques (Reçue d’Hygiéne, 1880). 

Note sur les neutralisants du suc tuberculeux (Note lue à l’Académie de Médecine, 
16 janvier 1883). 

Le danger de l’alimentation avec la viande et le lait des animaux tuberculeux (Rapport au 
Congrès d’hygiène de La Haye, en 1881). 

La saisie des bêtes et des viandes tuberculeuses ( Revue d’Hygiéne, 1890). 

De la contagion de la tuberculose et de sa prophylaxie (Rapport à la Société médicale des 
hôpitaux. — Bulletin de la Société, 11 juillet 1884), 

Rapport sur l’enquête, en France, concernant la contagion de la phtisie (Bulletin de la 
Société médicale des Hôpitaux, 1888, p. 72 à 121). 

Sur la prophylaxie de la tuberculose; discussion à l’Académie de Médecine (Bulletin de 

T Académie, 2 décembre 1889). 







Sur quelques accidents causés par le tabac [Repue d'Hygiène, 1883, p. 223). 



La fièvre typhoïde et la nappe d’eau souterraine de Paris (Gazette hebdomadaire, 1876, 


p. 783). 

Les égouts de Paris et dé Londres (Gazette hebdomadaire, 1877, p. 113 et 129). 

Les odeurs de Paris (Revue d’Hygiène, 1880, p. 332). 

L'hygiène de Londres et l’eau de Paris (Revue d’Hygiènc, 1883, p. 333, 481, 344). ■ 

L’eau obligatoire dans les maisons de Paris (Revue d’Ihygiène, 1883, p. 177). 

L’eau de Se’ne et la fièvre typhoïde (Revue d’Hygiène, 1887, p. 263, et 1889, p. 1049). 

Le contrôle des pertes et fuîtes des services publics d’eau (Revue d’Hygiène, 1884, p. 333). 

Rapport à la Commission d’assainissement de Paris sur l’écoulement des matières de 
vidanges à l’égout (1885). 

.La fièvre typhoïde et l’engrais flamand (Revue d’Hygiène, 1883, p. 288). 

Le rapport législatif sur l’assainissement de la Seine (Dente. d'Hygiène, 1888, p, .617, et 1894, 

L'utilisation agricole des eaux d’égout de Paris (Revue d’Hygiène, 1888, p. 97). ; 

La station d’expériences de Lawrence (États-Unis) pour l’épuration des eaux d’égout par 
le sol (Revue d’Hygièw, 1893, p. 390). 

Les projets d'assainissement de Rouen (Rapport au nom d’une Commission municipale, 
Revue d’Hygiène, 1817, p. 941, et 1893, p. 1). 

Les perfectionnements récents des vidangeuses automatiques (Revue d’Hygiène, 1892, 
p. 300).’ 

De l'emploi des sels déliquescents pour l’arrosage des voies publiques (Revue d’Hygiène, 
1881, p, t;00). 

Le pavage en bois des Champs-Élysées (Revue d’Hygiène, 1882,.p. 1001). 

La question des cimetières (Revue d’Hygiène, 1881, p. 633). 

Une séance 'de crémation h Milan (Revue d’Hygiène, 1880). 

De quelques procédés d’analyse de l’air (1880). 

Contrôle expérimental des théorèmes de Donkin, Lenz, etc., sur les coefficients de ven¬ 
tilation (1883). 

Les dangers des poêles mobiles.(1880). 

Autour d'un poêle : Expériences anémométriques (1884). 

Les poêles mobiles à combustion lente (Discussion à l’Académie de Médecine, 1889). 

La distribution du chauffage par canalisation publique, en Amérique (1880). 

La surveillance sahilaire et périodique des maisons; Mémoire lu au Congrès de Rouen, 
1883 (Revue d’Hygiène, 1883, p. 367). 












